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REFERENCE DESIGNATION 


INTEGRATED CKT DEC74I0N 


TRANSISTOR DEC3009B-S 


TRANSISTOR DEC 6534B 


RES 15 K I/4W 5%CC. 


RES. 


IK I/4W 5%CC 


RES 470 I/4W 10% CC 


RES. 3K I/4W 5%CC 


RES. 82 I/4W IO%CC. 


DIODE IN750A 


DIODE 0662 


DIODE 0664 


CAP ,01 MFD lOOV 20% DISC 


CAP 330 MMF lOOV 5% DM 
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TRANSISTOR & DKjDE CONVERSION CH/.K: 
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DEC FORM NO. 
ORC t02 


NcGATiVr OUTPUT 
CONVEhTilR |Vl65i 
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